st. wachmistrz W.P. 8 pulku ulanow 


przeżywszy lat 52. po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony Św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 3 stycznia 1940 r. 
Wyprowadzenie zwłok z kościoła parafialnego w Borku Fałęckim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 


w sobotę dnia 6 b. m. o godz. 2 po poł., na który:to smutny obrzęd stroskani: Żona, dzieci 1 rodzina 
zapraszają Krewnych, Przyjacioł, kolegów Zmarłego ı Znajomych. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek 8 b. m o godzinie / rano w kościele parat. w Borku Fałęckim. 


Pierwszy Zakład pogrzebowy 


HENRYK CYNO DRUKARNIA ZWIĄZKOWA W KRAKOWIE 


(raków, ul. Brodzińskiego 7, przy sterym moGołe. Tel, 180-78 


